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English 

Introduction 

Your  monitor  has  been  designed  and 
manufactured  io  the  highest  standards, 
and  subject  to  rigorous  testing.  Provided  it 
is  properly  operated  and  maintained  it  will 
perform  well  for  many  years. 
This  colour  monitor  is  suitable  for  use  with 
home  and  personal  computers,  video 
recorders,  LaserVision  Players  and  TV 
Tuners. 

Connection  to  the  mains  (For  UK    only) 
Your  new  monitor  is  designed  to  operate 
from  an  a.c.  mains  supply  of  220-240  volts, 
50  Hz.  Stabilising  circuits  ensure 
satisfactory  performance  within  normal 
supply  variations. 
IMPORTANT:  THIS  APPARATUS  MUST  BE 

EARTHED. 
This  can  be  achieved  by  fitting  a 
3  pin  plug.  The  wires  in  the  earthed 
mains  lead  are  coloured  according  to 
the  following  code: 

BLUE  =  NEUTRAL 

BROWN  =  LIVE 

GREEN/YELLOW  =  EARTH 
If  the  mains  plug  (or  adaptor)  contains  a 
fuse,  the  value  of  this  fuse  should  be 
3  Amp.  Alternatively,  if  another  type  of 
plug  (not  fused)  is  used,  the  fuse  at  the 
distribution  board  should  not  be  greater 
than  5  Amp. 

If  the  colours  of  the  wires  in  the  mains 
lead  do  not  correspond  with  the 
coloured  markings  identifying  the 
terminals  in  your  plug,  proceed  as 
follows . . . 

The  BLUE  wire  should  be  connected  to 
the  terminal  marked  'N'  or  coloured 
black. 

The  BROWN  wire  should  be  connected 
to  me  terminal  marked  'L'  or  coloured 
red. 

The  GREEN  and  YELLOW  wire  must  be 
connected  to  the  terminal  in  the  plug 
marked  by  'E'  or  the  earth  symbol  4,  or 
coloured  green  or  green  and  yellow. 
Before  replacing  the  plug  cover,  make 
certain  that  the  cord  grip  is  clamped 
over  the  sheath  of  the  lead  -  not  simply 
over  the  three  wires. 


Positioning/Ventilation 

In  order  to  prevent  overheating,  ensure 
that  the  ventilation  openings  in  the  monitor 
are  not  covered. 

The  monitor  should  not  be  placed  near  a 
source  of  heat  nor  on  a  soft  surface  since 
this  would'block  the  ventilation  slots  on 
the  bottom. 

Movable  support 


You  can  tilt  the  monitor  into  a  convenient 
position  with  regard  to  the  computer  by 
using  the  movable  support. 

Connection  to  the  mains 

You  can  connect  your  monitor  to  a  mains 
voltage  of  between  220  and  240  V.  If  the 
mains  voltage  in  your  home  is  different 
from  this,  consult  your  dealer. 

Connections  (rear  panel) 

for  input  of  video  and  audio  signals.  Each 
connector  is  marked  with  its  function. 


CVBS/L      L.AUDIO 


CVBS/L  (Luminance)  IN  (Phono  type) 

CVBS  (composite  signal)  or  Luminance 
input  Phono  plug  type. 
For  connection  of  a  computer  or  other 
CVBS  sources. 

CHROMA  IN  (phono  type) 

Chroma  (colour  signal)  of  the  phono 
plug  type.  For  connection  of  a 
computer. 

AUDIO  IN  (Phono  type) 

For  connection  of  a  signal  source  with  a 
sound  (audio)  signal  output. 


LCA/CVBS  switch 

With  the  LCA/CVBS  switch  Jl  m  you  can 
either  choose  the  LCA  signal  or  the  CVBS 
signal. 


oo 

TTLRGB     Un.  RGB 


Connection  (left  panel) 

Headphones 

On  the  left  side  of  the  monitor  you  will  find 
a  3,5  mm  jack-type  socket  for  connecting 
the  headphones. 


D 


TTL  RGB  input  (8  pin  DIN  type  270°) 

For  connection  of  a  computer  with  a  TTL 
RGB  output  with  separated 
synchronisation  (TTL  level). 

RGB  linear  input 

(6  pin  DIN  type  270°) 

For  connection  of  a  Video  Recorder, 
Computer,  LaserVision  Player,  TV  Tuner, 
etc. 

Remark: 

If  you  connect  both  RGB  inputs 
simultaneously  the  TTL  RGB  input 
automatically  has  priority  over  the  linear 
RGB  input. 

After  switching  off  or  removing  the 
connection  cable  from  the  TTL  source, 
RGB  linear  will  be  looped  in. 

Operation 


Switching  on  © 

•  Press  button  ©  (LED  lights  up). 

Switching  off  © 

•  Press  button  ©  again. 

Picture  and  sound  controls 

For  an  optimum  adjustment  of  the  video  and  audio  input  signals  various  controls  are 

available. 


Open  flap  0. 
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•  The  image  may  be  positioned  horizontally  with  knob  CD. 

•  Adjust  brightness  with  knob  <j. 

•  Adjust  contrast  with  knob  (J. 

•  Adjust  saturation  of  colour  with  knob  ®  (not  with  connected  RGB  sources) 

•  Adjust  volume  with  knob   ^--i 


CVBS/RGB  switch 

With  the  CVBS/RGB  switch  J.  m.  you  can  either  choose  the  CVBS  (or  LCA)  signal  (Video 
Recorder,  Computer  or  TV  Tuner)  or  the  RGB  signal  (computer). 


Controls  {rear  panel) 


C  ^^    ^^    R. AUDIO 
CVBS/L     L  AUDIO      TTLRQB         Lin.  BOB 


CD      Q  B 

raOO      o 

V.HEIQHT     V.CENTERING  H.WIDTM 
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VCR  button 

•  If  you  use  your  monitor  as  display  for  your  Video  Recorder  or  VLP  press  button  'VCR'  to 
adjust  the  picture. 

In  case  a  TV  Tuner  is  connected  this  button  should  be  released. 

V.HeightCD 

•  You  can  adjust  the  image  height  with  knob  CD. 

V.Centering  Q 

•  The  image  may  be  positioned  vertically  with  knob  Q. 

KWidth  B 

•  The  image  width  can  be  adjusted  with  knob  O. 


Technical  specifications' 


Picture  tube 
Deflection 


14  inch,  in-line  slotted,  pitch  0.42  mm, 
:90° 


Monitor  input  signals  on  Phono  type  connection  socket 


1)  Composite  video  signal  with  negative 
synchronisation 

2)  Audio  signal  (STEREO) 

3)  Luminance  signal 

4)  Chroma  signal 


(1  V  +  0.5  Vpp). 
Impedance:  75  Ohm 
(150  mV  -  2Veff). 
Impedance:  10  kOhm 
(1  V  ±  0.1  Vpp). 
Impedance:  75  ohm 
(1  V  ±  0.1  Vpp). 
Impedance:  75  ohm 


Monitor  input  sockets  for  RGB  signals  (DIN  connector) 

1)                                                                            :  RGB  linear  (see  specification) 

2j                                                                           :  RGB  TTL  (see  specification) 

Resolution 

600  lines  in  centre,  RGB  position 

Characters 

>2000  characters  (80  x  25) 
in  RGB  position 

Raster  frequency 

50/60  Hz 

Line  frequency 

15625  Hz 

Sound  output  (STEREO) 

2x1W  -  5%  distortion 

Mains  voltage 

220V/240V 

Power  consumption 

75  W  typ. 

Dimensions  (h  x  w  x  d) 

320  x  350  x  387  mm 

Weight 

:11  kg 

This  data  may  be  changed  without  notice. 


TTL  RGB  DIN  specification 

Pin  1  status  computet; 


Pin  2 

red 

Pin  3 

green 

Pin  4 

blue 

Pin  5 

intensity 

Pin  6 

earth 

Pin  7 

H.synchronisation  c 

Pin  8 

V.synchronisation 

Lin.  RGB  DIN 

specification 

Pin  1 

green 

Pin  2 

H.  synchronisation 

Pin  3 

earth 

Pin  4 

red 

Pin  5 

blue 

Pin  6 

V.  synchronisation 

General 


•  If  the  picture  is  not  as  desired,  check  whether  all  controls  are  in  the  cprrect  position. 

•  The  rear  panel  should  only  be  removed  by  a  service  technician. 

•  If  necessary,  clean  with  a  damp  sponge.  Do  not  use  alcohol,  spirits  or  ammonia. 


Deutsch 


Einleitung 

Dieser  Monitor  ist  ein  sehr  moderner 
Farbmonitor  und  fur  den  AnschluB  an 
Heim-  und  Personal-Computer 
hervorragend  geeignet.  Da  er  auBerdem 
an  Videorecorder,  Bildplattenspieler  und 
Femsehtuner  angeschlossen  werden 
kann,  ist  sein  praktischer  Nutzen 
besonders  groB 

Aufstellung/Beliiftung 

Damit  das  Gerat  nicht  zu  warm  wird, 
diirfen  die  Luftungsoffnungen  nicht 
abgedeckt  werden. 

Der  Monitor  sollte  nicht  in  der  Nahe  einer 
Warmequelle  aufgestellt  werden,  aber 
auch  nicht  auf  eine  weiche  Unterlage,  da 
hierdurch  die  Luftungsschlitze  an  der 
Unterseite  des  Gerats  unwirksam  werden. 

Stiitzbiigel 


Mit  Hilfe  des  Stutzbugels  konnen  Sie  den 
Monitor  nach  hinten  klappen,  sodaB  er  in 
einem  gunstigen  Betrachtungswinkel 
steht. 

NetzanschluB 

Der  Monitor  ist  fur  Netzspannungen  von 
220  bis  240  V  geeignet.  Falls  Sie  den 
Monitor  an  eine  andere  Netzspannung 
anschlieBen  wollen,  wenden  Sie  sich  bitte 
an  Ihren  Handler. 


Anschlusse  (an  der  Riickseite) 

Anschliisse  an  den  Computer 

Ihr  Monitor  besitzt  Anschlusse  fur  den 
Eingang  des  Video-  und  Audiosignals.  Die 
Buchsen  sind  entsprechend 
gekennzeichnet. 


•oo 

;cvbs|-|  (JO 

J.  LCA     | | 


CVBS/  L       L.AUDIO 


CVBS/L  (Luminance)  IN  (CINCH-Typ) 

FBAS  (zusammengesetztes  Signal)  Oder 
luminance  Eingang  fur  CINCH-Stecker. 
Fur  den  AnschluB  eines  Computers  oder 
anderer  FBAS-Quellen. 

CHROMA  IN  (CINCH-Typ) 

Chroma  (Farbsignal)  Eingang  fiir 
CINCH-Stecker. 

Fiir  den  AnschluB  eines  Computers. 

AUDIO  IN  (CINCH-Typ) 

Fur  den  AnschluB  einer  Signaiquelle  mit 
einem  Ton-(Audio-)  Signalausgang. 

LCA/CVBS-Schalter 

Mitdem  LCA/CVBS-Schalter  E* 

Konnen  Sie  das  LCA-Signal  oder  das 
FBAS-Signal 


oo 

TTLRGB      Lin.  RGB 
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TTL-RGB-Eingang  (8polig,  DIN-Typ  270°) 

Fur  den  AnschluB  eines  Computers  mit 
TTL-RGB-Ausgang  und  getrennter 
Synchronisation  (TTL-Niveau). 

RGB  linear  Eingang 
(6  polig,  DIN-Typ  270°) 

Fur  den  AnschluB  von  Videorecorder, 
Computer,  Bildplattenspieler, 
Femsehtuner,  usw. 


AnschluB  (linke  Seite) 

Kopfhorer 

Auf  der  linken  Seite  Ihres  Monitors  finden 
Sie  eine  Klinkenstecker-Buchse  (3,5  mm) 
fur  den  KopfhdreranschluB. 


Anmerkung: 

Wenn  Sie  beide  RGB-Eingange 
gleichzeitig  anschlieBen,  hat  der 
TTL-RGB-Eingang  automatisch  Vorrang 
vor  dem  linearen  RGB-Eingang. 
Nach  dem  Ausschalten  oder  Abnehmen 
des  Verbindungskabels  der  TTL-Quelle 
wird  RGB  linear  eingeschaltet. 


Bedienung 


POWER 


Einschalten  © 

•  Taste  ®  driicken  (LED  leuchtet). 

Ausschalten  Q 

•  Taste  (D  erneut  drucken. 


Bild-  und  Toneinsteller 

Mit  folgenden  Bedienungsreglern  konnen  die  Bild-  und  Tonsignale  optimal  eingestellt 
werden: 
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D 

POWER 

<D 


Klappe  ®  offnen. 
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OD 
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•  Bei  Bedarf  kann  das  Bild  mit  Knopf  CD  von  links  nach  rechts  horizontal  verschoben 
werden. 

•  Helligkeit  mit  Knopf  -0-  einstellen. 

•  Kontrast  mit  Knopf  (J  einstellen. 

•  Farbsattigung  mit  Knopf  <&  einstellen  (nicht,  wenn  RGB-Quellen  angeschlossen  sind). 

•  Lautstarke  mit  Knopf  -=n  einstellen. 


CVBS/RGB-Schalter 

Mit  dem  CVBS/RGB-Schalter  J.*  konnen  Sie  das  FBAS(oder  LCA)-Signal   (des 
Videorecorders,  Computer  oder  Fernsehtuners)  oder  das  RGB-Signal  (des 
Computers)  wahlen. 


Bedienungsorgane  (an  der  Ruckseite) 


•  CVBS 

Ilca 


C  ^^.     ^^.    R. AUDIO 

0&°OO 

CVBS/L      LAUDIO      TTL.RGB         Lin.  RGB 


D 


CD     Q  e 

oo    o 

V.HEIGHT     V.CENTERING  H.WIDTH 


VCR-Taste 

•  Wenn  Sie  Ihren  Monitor  an  einen  Videorecorder  oder  einen  Bildplattenspieler 
anschlieBen  wollen,  mul3  zur  Einstellung  des  Bildes  Taste  'VCR'  gedruckt  werden. 
Beim  AnschluB  an  einen  Fernsehtuner  sollte  diese  Taste  nicht  gedruckt  sein. 

V.Hohe  CD 

•  Die  Bildhohe  konnen  Sie  mit  Knopf  CD  einstellen. 

V.Zentrierung  Q 

•  Bei  Bedarf  konnen  Sie  das  Bild  mit  Knopf  Q  vertikal  verschieben. 


H.Breite  O 

•  Die  Bildbreite  laBt  sich  mit  Knopf  .0  einstellen. 


Technische  Daten* 


Bildrohre 


Ablenkung 


:  14  Zoll,  in-line-Schlitzmaskenrohre, 

Schlitzabstand  0,42  mm, 

dunkler  Bildschirm 
:90° 


Monitor-Eingangssignale  bei  CINCH-Buchse 

1 )  Zusammengesetztes  Videosignal  mit  negativer 
Synchronisation 

2)  Audiosignal  (STEREO) 

3)  Luminance  signal 

4)  Chroma  signal 


(1  V  ±  0,5  Vss).  Impedanz:  75  Ohm 

(150  mVeff  -  2  Veff). 
Impedanz:  10  kOhm 
(1  V  ±  0.1  Vpp). 
Impedanz:  75  Ohm 
(1  V  ±  0.1  Vpp). 
Impedanz:  75  Ohm 


Monitoreingange  fur  RGB-Signale  ( DIN-AnschluB  Buchse  > 


1) 
2) 


Auflosung 


Zeichen 


Bildfrqquenz 


Zeilenfrequenz 


Ton-Ausgangsleistung  (STEREO) 


Netzspannung 


Leistungsaufnahme 


Abmessungen  (HxBx T) 


Gewicht 


*  Anderungen  vorbehalten. 


:  RGB  linear  (siehe  technische  Daten) 
:.  RGB  TTL  (siehe  technische  Daten) 


:  600  Zeilen  in  Bildmitte,  Stellung  RGB 


:  >  2000  Zeichen  (80  x  25), 
Stellung  RGB 


50/60  Hz 


15625  Hz 


2x1  W  -  Klirrfaktor  5% 


220V/240V 


75  W 


320  x  350  x  387  mm 


11  kg 


Technische  Daten  TTL  RGB  DIN 

Stift  1  Status  Computer 

Stift  2  rot 

Stift  3.  griin 

Stift  4  biau 

Stift  5  Intensitat 

Stift  6  Erde  .    2 

Stift  7  Horizontalsynchronisation  oder  zusammengesetzte  Synchronisation 

Stift  8  Vertikalsynchronisation 

Technische  Daten  Lin.  RGB  DIN 


Stift  1 

grun 

Stift  2 

Horizontal  synchronisation 

Stift  3 

Erde 

Stift  4 

rot 

Stift  5 

blau 

Stift  6 

Vertikal  synchronisation 

Allgemeine  Hinweise 

•  Fails  das  Bild  nicht  wie  gewunscht  aussieht,  prufen  Sie  bitte,  ob  alleBedienungsorgane 
gut  eingestellt  sind. 

•  Die  Ruckwand  sollte  nur  von  einem  Kundendiensttechniker  abgenommen  werden. 

•  Falls  erforderlich,  das  Gerat  mit  einem  feuchten  Schwamm  reinigen;  hierbei  keinen 
Alkohol,  Spiritus  oder  Ammoniak  benutzen. 

Hiermit  wird  bescheinigt,  daB  der  Monitor  Type  1084  in  Ubereinstimmung  mit  den 
Bestimmungen  der  Amtsblattverfiigung  1046/1984  f  unkentstort  ist. 
Der  Deutschen  Bundespost  wurde  das  Inverkehrbringen  dieses  Gerates  angezeigt  und  die 
Berechtigung  zur  Uberprufung  der  Serie  auf  Einhaltung  der  Bestimmungen  eingeraumt. 
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Francais 


Introduction 

Ce  moniteur  est  un  appareil  couleur  tres 
moderne,  utilisable  avec  la  plupart  des 
ordinateurs  domestiques  et  personnels. 
En  outre,  pouvant  etre  connecte  a  un 
magnetoscope,  un  lecteur  de 
videodisques  ou  un  tuner  TV,  il  etend  les 
possibilites  de  visualisation  a  la  plus 
grande  satisfaction  de  son  utilisateur. 

Positionnement/ventilation 

Pour  eviter  tout  echauffement  excessif, 
assurez-vous  que  les  ouvertures  de 
ventilation  du  moniteur  sont  bien  degagees 
Le  moniteur  ne  doit  pas  etre  place  a 
proximite  d'une  source  de  chaleur,  ni  sur 
un  objet  mou,  ce  qui  aurait  pour  effet 
d'obstruer  les  fentes  de  ventilation  qui  se 
trouvent  dessous. 

Support  inclinable 


Pour  disposer  le  moniteur  dans  une 
position  de  travail  favorable  par  rapport  a 
i'ordinatear,  rabattre  I'etrier  de  reglage 
oblique  vers  I'avant. 

Branchement  sur  le  secteur 

Vous  pouvez  brancher  votre  moniteur  sur 
une  tension  secteur  comprise  entre  220  et 
240  V.  Si  vous  etes  desservi  par  une 
tension  secteur  differente,  consultez  votre 
revendeur. 


Connexions  (panneau  arriere) 

Branchements  a  I'ordinateur 

Votre  moniteur  est  equipe  de  connecteurs 
pour  des  signaux  d'entree  video  et  audio. 
Chaque  connecteur  porte  I'indication  de 
sa  fonction. 


•oo" 


CVBS/L      LAUDIO 


CVBS/L  (Luminance)  IN  (type  CINCH) 

Entree  CVBS  (signal  complet)  ou 
Luminance  pour  fiche  du  type  CINCH. 
Pour  le  branchement  d'un  ordinateur  ou 
d'autres  sources  de  signaux  couleur 
complets. 

CHROMA  IN  (Type  CINCH) 

Entree  chroma  (signal  couleur)  pour 

fiche  du  type  CINCH. 

Pour  le  branchement  d'un  ordinateur. 

AUDIO  IN  (type  CINCH) 

Pour  le  branchement  d'une  source  de 
signaux  a  sortie  audio  (son). 

Selecteur  LCA/CVBS 

Le  selecteur  LCA/CVBS  JL  m. 

vous  permet  de  choisir  entre  le  signal 

LCA  et  le  signal  CVBS 
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TTL.RGB      Lin.  RGB 
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Connexion  (sur  le  cdte  gauche) 

Casque  d'ecoute 

Vous  trouverez  sur  le  cote  gauche  de 
votre  moniteur  une  prise  pour  fiche  jack 
3,5  mm  pour  le  casque  d,'ecoute. 


Entree  TTL  RGB  (type  DIN  8  poles  270°) 

Pour  le  branchement  d'un  ordinateur  a 
sortie  TTL  RGB  a  synchronisation 
separee  (niveau  TTL). 

Entree  RGB  lineaire 
(type  DIN  6  poles  270°) 

Pour  le  branchement  d'un  magnetoscope, 
d'un  ordinateur,  d'un  lecteur  de 
videodisques  LaserVision,  d'un  tuner  TV, 
etc. 

Remarque: 

Si  vous  employez  simultanement  les, 
deux  entrees  RGB,  I'entree  TTL  RGB  a 
automatiquement  priorite  sur  I'entree 
lineaire  RGB. 

L'entree  RGB  lineaire  est  mise  en  circuit 
des  mise  hors  circuit  ou  enlevement  du 
cable  de  connexion  de  la  source  TTL. 


Utilisation 

□ 

POWER 

© 

If        . 

Mise  en  marche  © 

•  Pressez  la  touche  ©  (la  LED  s'allume). 

Mise  d  I'arret  © 

•  Pressez  a  nouveau  la  touche  ©. 

Reglages  de  limage  et  du  son                                                             , 

Divers  boutons  sont  prevus  pour  un  reglage  optimal  des  signaux  d  entree  vid 

/                    ®                    \ 

□ 
POWER 

® 

If—          — _ 

•  Ouvrez  le  volet  0. 
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H.CCMTERING             BRIGHTNESS             CONTRAST                  COLOR                                                      VOLUM   A  RGB 

o 

POWER 
© 

•  Le  cas  echeant,  vous  pouvez  centrer  I'image  horizontalement  de  gauche  a  droite  ou  de 
droite  a  gauche  a  I'aide  du  bouton  CD. 

•  Reglez  la  luminosite  a  I'aide  du  bouton  -Q-. 

•  Reglez  le  contraste  a  I'aide  du  bouton  (J. 

•  Reglez  la  saturation  des  couleurs  a  I'aide  du  bouton  ®  (inoperant  si  des  sources  RGB 
sont  connectees). 

•  Reglez  le  volume  a  I'aide  du  bouton  ^--i 


Selecteur  CVBS/RGB 

Le  selecteur  CVBS/RGB  vous  permet  de  choisir  entre  le  signal  CVBS  (  ou  LCA) 
(magnetoscope,  ordinateur  ou  tuner  TV)  et  le  signal  RGB  (ordinateur). 


Commandes  (panneau  arriere) 


C^^    ^b^   R. AUDIO 
CVBS/L     LAUDIO      TTL.BGB         Lin.  RGB 


CD      Q  B 

raOO       O 

V.HEIGHT     V-CENTERING  H.WIDTH 


D 


Touche  magnetoscope  'VCR* 

•  Si  vous  utilisez  votre  moniteur  pour  la  visualisation  des  images  de  votre  magnetoscope 
ou  de  votre  lecteur  de  videodisques,  pressez  la  touche  'VCR'  pour  regler  I'image. 
Liberez  cette  touche  si  votre  moniteur  est  connecte  a  un  tuner  TV.  * 

Hauteur  de  I'image  CD. 

•  Vous  pouvez  regler  la  hauteur  de  I'image  a  I'aide  du  bouton  CD. 

Centrage  vertical  @ 

•  Le  cas  echeant,  vous  pouvez  centrer  I'image  verticalement  de  haut  en  bas  a  I'aide  du 
bouton  Q. 

Largeur  de  I'image  O 

•  Vous  pouvez  regler  la  largeur  de  I'image  a  I'aide  du  bouton  0. 
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Caracteristiques  techniques' 


Tube-image 
Deviation 


:  14  inch,  a  canons  en  ligne,  pas 
0,42  mm,  ecran  sombre 
:90° 


Signaux  d'entree  du  moniteur  sur  prise  type  CINCH 

1) Signal  video  complet  a  synchronisation  negative:  (1  V  +  0,5  Vcc).  Impedance:  75  ohms 

2)  Signal  audio  (STEREO)  :  (150  mV  -  2  Veff). 

Impedance:  10  kohms 

3)  Luminance  signal  :  (1  V  ±  0.1  Vpp). 

Impedance:  75  ohm 

4)  Chroma  signal  :  (1  V  ±  0.1  Vpp). 

Impedance:  75  ohm 


Entrees  de  moniteur  pour  signaux  RGB  (Prise  DIN  I1 
D  : 

2) 


Resolution 


Caracteres 


Frequence  de  trame 


Frequence  de  ligne 


Sortie  son  (STEREO) 


Tension  secteur 


Consommation 


Dimensions  (h  x  I  x  p) 


Poids 


*  Sous  reserve  de  modifications. 


RGB  lineaire  (voir  caracteristiques 

techniques) 

RGB  TTL  (voir  caracteristiques 

techniques) 


600  lignes  au  centre,  position  RGB 


>2000  caracteres  (80  x  25), 
position  RGB 


:  50/60  Hz 


15625  Hz 


2x1  W  -  distorsion  de  5% 


:  220V/240V 


75  W  (typique) 


320  x  350  x  387  mm 


11  kg 


Brochage  TTL  RGB  DIN 

Broche  1  etat  ordinateur 

Broche  2  rouge 

Broche  3  vert 

Broche  4  bleu 

Broche  5  intensite 

Broche  6  terre 

Broche  7  synchronisation  horizontale  ou 

synchronisation  complete 
Broche  8  synchronisation  verticale 


Brochage  Lin.  RGB  DIN 

Broche  1  vert 

Broche  2  synchronisation  horizontale 

Broche  3  terre 

Broche  4  rouge 

Broche  5  bleu 

Broche  6  synchronisation  verticale 


Generalites 

•  Si  I'image  n'est  pas  telle  que  desiree,  s'assurer  que  tous  les  boutons  et  interrupteurs 
sont  en  position  correcte. 

•  Le  panneau  arriere  ne  doit  etre  enleve  que  par  un  technicien  qualifie. 

•  Si  necessaire,  nettoyer  avec  une  eponge  humide.  Ne  pas  se  servir  d'alcool,  d'essences 
ni  d'ammoniaque. 
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Nederlands 


Inleiding 

Dit  is  een  zeer  moderne  kleurenmonitor, 
specifiek  voor  gebruik  met  de  meeste  huis- 
en  personal  computers.  Bovendien  zullen 
de  toepassingsmogelijkheden  vergroot 
worden,  wanneer  deze  monitor  verbonden 
is  met  een  VCR,  VLP,  video  camera  of  TV 
tuner.  Zodoende  is  met  de  aanschaf  een 
hoge  graad  van  voldoening  te  beleven. 

Plaatsing/Ventilatie 

Om  oververhitting  te  voorkomen  mogen  de 
ventilatie-openingen  in  de  monitor  niet 
afgedekt  worden. 

De  monitor  mag  niet  bij  een  warmtebron 
geplaatst  worden  en  evenmin  op  een 
zachte  ondergrond  omdat  hierdoor  de 
ventilatie-openingen  aan  de  onderkant 
worden  afgesloten. 

Schuinstelbeugel 


U  kunt  de  monitor  in  een  werkbare  positie 
ten  opzichte  van  de  computer  plaatsen 
door  de  schuinstelbeugel  naar  voren  te 
klappen. 

Aansluiten  op  de  netspanning 

U  kunt  de  monitor  aansluiten  op  een 
netspanning  van  220  tot  240  V.  Is  de 
netspanning  in  uw  huis  afwijkend, 
raadpleeg  dan  uw  handelaar. 


Aansluitingen  (achterwand) 

Aansluiting  van  de  computer 

Uw  monjtor  is  voorzien  van  een  aansluiting 
voor  de  invoer  van  video  en  audio 
signalen.  Op  elke  aansluiting  is  de  funktie 
aangegeven. 


CVBS/  L      L.AUDIO 


CVBS/L  (Luminance)  IN  (CINCH  type) 

CVBS  (composite  signaal)  of  Luminance 
ingang  van  het  CINCH  plug  type. 
Voor  aansluiting  van  een  computer  of 
andere  CVBS  bronnen. 

CHROMA  IN  (CINCH  type) 

Chroma  ingang  (Kleur  signaal)  van  het 

CINCH  plug  type. 

Voor  aansluiting  van  een  computer. 

AUDIO  IN  (CINCH  type) 

Voor  aansluiting  van  een  signaalbron  met 
een  geluid  (audio)  signaalurtgang. 

LCA/CVBS  Schakelaar 

Met  de  LCA/CVBS  schakelaar  JL  m. 
kunt  u  het  LCA  signaal  6f  het  CVBS 
signaal  kiezen. 
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TTL.RGB      Lin.  RGB 
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TTL  RGB  ingang  (8-polig  DIN  type  270°) 

Voor  aansluiting  van  een  computer  met 
een  TTL  RGB  uitgang  met  een  gescheiden 
synchronisatie  (TTL  niveau). 


Aansluiting  (linkerwand) 

Hoofdtelefoon 

Aan  de  linkerkant  van  uw  monitor  vindt  u 
een  3,5  mm  jack  plug  aansluiting  voor  de 
hoofdtelefoon. 


RGB  lineair  ingang 
(6-polig  DIN  type  270°) 

Voor  aansluiting  van  Video  Recorder, 
Computer,  LaserVision  Player,  TV-tuner 
enz. 

Opmerking: 

Wanneer  u  beide  RGB  ingangen 

tegelijkertijd  aansluit  heeft  TTL  RGB 

automatisch  prioriteit  over  de  RGB  lineaire 

ingang. 

Na  het  uitschakelen  of  verwijderen  van  de 

verbindingskabel  van  de  TTL  bron,  wordt 

RGB  lineair  ingeschakeld. 


Bediening 


POWER 


Inschakelen  0 

e  Druk  toets  ©  in  (LED  brandt). 

Uitschakelen  © 

e  Druk  toets  ©  nogmaals  in. 

Beeld-  en  geluidregelaars 

Voor  het  verkrijgen  van  een  optimale  instelling  van  de  video  en  audio  ingangsignalen  zijn 
diverse  regelaars  aanwezig 


e  Open  klepje  0. 
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H.CEWTSWG              BMG»m*SS              CONTRAST                    COLOR                                                            VOLUME    A.  HGB 

□ 

POWER 

ffl 

•  Afhankelijk  van  de  situatie  kunt  u  het  beeld  horizontaal  van  links  naar  rechts  centreren 
met  knop  CD. 

•  Regel  de  helderheid  met  knop  0. 

•  Regel  het  contrast  met  knop  (J. 

•  Regel  de  kleurverzadiging  met  knop  ®  (niet  bij  aangesloten  RGB  bronnen). 

•  Regel  het  geluid  met  knop  -o. 


CVBS/RGB  schakelaar 

Met  de  CVBS/RGB  schakelaar  JL  jl  kunt  u  het  CVBS  (of  LCA)  signaal  (Video  Recorder, 
Computer  of  TV-tuner)  6f  het  RGB  signaai  (computer)  kiezen. 


Regelaars  (achterwand) 


CVBS/L     L.AUDIO      TTL.RGB         Lin.  RGB 


CD       Q  B 

™oo    o 


D 


V.HE1GHT      V.CENTERING  H.WIDTH 


VCR  knop 

•  Gebruikt  u  de  monitor  voor  het  weergeven  van  beelden  van  uw  Video  Recorder  of  VLP, 
druk  dan  knop  'VCR'  in  om  het  beeld  in  te  stellen. 

Wanneer  een  TV-tuner  is  aangesloten  mag  deze  knop  niet  ingedrukt  zijn. 

V.Hoogte  CD 

•  Regel  de  beeldhoogte  met  knop  CD. 

V.Centrering  Q 

•  Afhankelijk  van  de  situatie  kunt  u  het  beeld  vertikaal  van  boven  naar  beneden  centreren 
met  knop  Q. 

H.Breedte  0 

•  Regel  de  beeldbreedte  met  knop  O. 
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Technische  specificaties* 


Beeldbuis 


Oeflektie 


:  14  inch,  in-line  slotted,  pitch  0,42  mm, 
donker  beeldscherm 
:90° 


Monitor  ingangssignalen  voor  CINCH  type  aansluiting 


1 )  Composite  videosignaal  met  negatieve 
synchronisatie 

2)  Audiosignaal  (STEREO) 

3)  Luminance  signal 

4)  Chroma  signal 


(1  V  ±  0,5  Vpp).  Impedantie:  75  Ohm 

:  (150  mV  -  2  Veff).  Impedantie:  10  kOhm 
:  (1  V  ±  0.1  Vpp). 

Impedantie  :  75  ohm 
:  (1  V  +  0.1  Vpp). 

Impedantie  :  75  ohm 


Monitor  ingangen 

1.) 
2) 

voor 

RGB  signaien  ( DIN  aansluiting ) 

:  RGB  lineair  (zie  specificatie) 
:  RGB  TTL  (zie  specificatie) 

Resolutie 

600  lijnen  in  centrum,  stand  RGB 

Karakters 

>2000  karakters  (80  x  25) 
stand  RGB 

Rasterfrequentie 

50/60  Hz 

Lijnfrequentie 

15625  Hz 

Geluiduitgangsvermogen  (STEREO) 

2x1W  -  5%  vervorming 

Netspanning 

220V/240V 

Stroomverbruik 

75  W 

Afmetingen  (h  x  t> 

xd) 

320  x  350  x  387  mm 

Gewicht 

11kg 

*  Wijzigingen  voorbehouden. 
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TTL  RGB  DIN  specif icatie 

Pen  1  schakelspanning 


Pen  2 

rood 

Pen  3 

groen 

Pen  4 

blauw 

Pen  5 

intensiteit 

Pen  6 

aarde 

Pen  7 

H.synchronisatie  of 

Pen  8 

V.synchronisatie 

Lin.  RGB  DIN  specificate 

Pen  1 

groen 

Pen  2 

H.  synchronisation 

Pen  3 

aarde 

Pen  4 

rood 

Pen  5 

blauw 

Pen  6 

V.  synchronisation 

Algemeen 

•  Wanneer  de  beeldkwaliteit  niet  als  gewenst  is,  controleer  dan  of  alle  regelaars  in  de 
juiste  stand  staan. 

•  De  achterwand  mag  atleen  door  een  erherd  technicus  verwijderd  worden. 

•  Zonodig  kunt  u  de  monitor  reinigen  met  een  vochtige  zeem.  Gebruik  geen  alcohol, 
spiritus  of  ammonia. 
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Italiano 


Introduzione 

II  monitor  a  colori  e  un  apparecchio 
moderno,  disegnato  specialmente  per 
I'uso  con  la  maggior  parte  dei  computer 
domestici. 

Collegando  il  monitor  ad  un  VCR,  VLP  o 
sintonizzatore  TV  potranno  essere 
aumentate  le  possibility  di  riDroduzione. 
L'acquisto  del  monitor  vi  dara  motta 
soddisfazione. 

Collocamento/ventilazione 

Per  evitare  ogni  rischio  di 

surriscaldamento  assicuratevi  che  le 

feritoie  cH  ventilazione  praticate  nel  monitor 

non  vengano  coperte. 

Cio  vale  anche  per  quelle  dalla  parte 

inferiore  del  monitor:  non  sistematelo 

percid  su  un  fondo  soffice! 

Non  mettete  il  monitor  neppure  vicino  ad 

una  sorgente  di  calore. 

Staffs  d'inclinazione 


Per  sistemare  il  monitor  in  una  posizione 
eonyeniente  rispetto  al  computer,  ribaltate 
la  staffa  in  avanti. 

Collegamento  alia  rete 

II  vostro  monitor  e  predisposto  per  una 
tensione  di  rete  da  220  a  240  V.  .In  caso  la 
tensione  di  rete  locale  sia  diversa, 
consulate  il  vostro  rivenditore. 


Collegamenti  (pannello 
posteriore) 

Collegamento  del  computer 

II  vostro  monitor  e  equipaggiato  di  una 
presa  per  I'ingresso  dei  segnali  video  e 
audio.  Su  ogni  collegamento  e  indicata  la 
funzione. 


fQQ" 


CVBS/ 1      L.AUDIO 


CVBS/L  (Luminance)  IN  (tipo  CINCH) 

Ingresso  CVBS  (segnale  composto). 
Per  il  collegamento  di  un  computer  od 
Luminance  od  altre  sorgenti  CVBS. 

CHROMA  IN  (tipo  CINCH) 

Ingresso  CHROMA  (Segnal:  colori). 
Peril  collegamento  di  un  computer. 

AUDIO  IN  (tipo  CINCH) 

Per  il  collegamento  di  una  sorgente 
so  nora. 

Selettore  LCA/CVBS 

II  selettore  LCA/CVBS  1.  m 
permette  la  selezione  del  segnale  LCA 
odel  segnale  CVBS 
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0 


Ingresso  TTL  RGB  (8  polare  del  tipo 
DIN  270°) 

Per  il  collegamento  di  un  computer  con 
uscita  TTL  RGB  con  sincronizzazione 
separata  (livello  TTL). 

Ingresso  RGB  lineare 

(6  polare  del  tipo  DIN  270°) 

Per  il  collegamento  di  un  VCR,  computer, 
VLP,  sintonizzatore  TV  ,  ecc.  equipaggiato 
di  una  presa  di  peritelevisione. 

Nota: 

Quando  ambedue  gli  ingressi  RGB  sono 
cotlegati,  I'ingresso  TTL  RGB  ha 
automaticamente  priorita  sull'ingresso 
RGB  lineare. 

Alio  spegnimento  od  asportazione  del 
cavo  di  collegemento  delta  sorgente  TTL 
viene  circuitato  I'ingresso  RGB  lineare. 


Collegamento  (panello  di 
sinistra) 

Cuffia 

La  presa  sul  pannetlo  di  sinistra  del  vostro 
monitor  e  prevista  per  il  coHegamento  di 
una  cuffia  con  spina  jack  da  3,5  mm. 


Impiego 


POWER 
© 


Accensione  © 

•  Premete  il  tasto  (£>,  se  accende  il  LED. 

Spegnimento  ® 

•  Ripremete  il  tasto  ©. 

Regotazione  dell'immagine  e  del  volume 

Per  ottenere  la  migliore  qualita  dei  segnali  video  e  audio  d'ingresso,  il  monitor  e  munito  di 
vari  controlli. 


Aprite  il  coperchietto  ®. 


22 


CD                  ft                  O                   9                                         -^     "■«<» 

O     O     O     O            OD 

H  CENTERING               BRIGHTNESS              CONTRAST                    COLOR                                                            VOLUME    JL  RGB 

POWER 

© 

•  A  secondo  della  situazione  potete  centrare  I'immagine  da  sinistra  a  destra  con  la 
manopola  CD. 

•  Regolate  la  luminosta  con  il  manopola  -Q-. 

•  Regolate  il  contrasto  con  la  manopola  (j. 

•  Regolate  la  saturazione  con  la  manopola  ®  (non  di  applicazione  quando  sono  collegate 
dalle  sorgenti  RGB). 

•.  Regolate  il  volume  con  la  manopola  -^n. 


Selettore  CVBS/RGB 

II  selettore  CVBS/RGB  J.  a.  permette  la  selezione  del  segnale  CVBS  ( o  LCA)  (VCR, 
Computer  o  Sintonizzatore  TV)  o  del  segnale  RGB  (computer). 


Comandi  (sul  pannello  posteriore) 


C^p^    ^^   R  AUDIO 
CVBS/L      LAUDIO      TTL.RGB         tin.  RGB 


CD 


D 


s 

oo 


'.HEIGHT      V.CENTERING 


B 

o 


VCR 

•  Quando  il  monitor  viene  utilizzato  per  la  riproduzione  delle  immagini  del  vostro  VCR  o 
VLP,  premete  la  manopola  VCR  per  regolare  I'immagine. 

Quando  e  collegato  un  sintonizzatore  TV,  questa  manopola  non  deve  essere  premuta. 

Altezza  deH'immagine  CD 

•  Per  regolare  I'altezza  dell'immagine  servitevi  della  manopola  CD. 

Centraggio  verticale  Q 

•  A  secondo  della  situazione  potete  centrare  I'immagine  dall'alto  in  basso  mediante  la 
manopola  @. 

Larghezza  dell'immagine  IB 

•  Regolate  la  larghezza  dell'immagine  con  la  manopola  Q. 
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Dati  tecnici* 


Cinescopio 
Deflessione 


Segnali  d'ingresso  per  presa  del  tipo  CINCH 

1)  Segnale  video  composto  con 
sincronizzazione  negativa 

2)  Segnale  audio  (STEREO) 

3)  Segnale  di  luminance 

4)  Segnale  chroma 


Ingressi  per  segnali  RGB  (Presa  DIN) 


1) 
2) 


Risoluzione 


Caratteri 


Frequenza  della  griglia 


Frequenza  di  linea 


Pptenza  di  uscita  sonora  (STEREO) 


Tensione  di  rete 
Consumo  di  corrente 
Dimensioni 


Peso 


:  14  pollici,  in-line  slotted,  immagine 
0,42  mm  dell'aspetto  scuro 
:90° 


:  (1  V  ±  0,5  Vpp).  Impedenza:  75  Ohm 

:  (150  mV  -  2  Veff).  Impedanza:  10  kOhm 

:  (1  V  ±  0.1  Vpp). 

Impedanza :  75  ohm 
:  (1  V  ±  0.1  Vpp). 

Impedanza :  75  ohm 


RGB  lineare  (ved.  la  specificazione) 
RGB  TTL  (ved.  la  specificazione) 


:  600  linee  nel  centro,  posizione  RGB 


:  >  2000  (80  x  25) 
posizione  RGB 


:  50/60  Hz 


: 15625  Hz 


2x1W  -  5%  di  distorsione 


220V/240V 


:  75  W  tip. 


:  320  x  350  x  387  mm 


11  kg 


Con  riserva  di  modifiche 
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specmcazione  ttl  hgb  din 

Piedino  1  tenzione  di  commutazione 

Piedino  2  rosso 

Piedino  3  verde 

Piedino  4  blu 

Piedino  5  intensita 

Piedino6  terra 

Piedino  7  sincronizzazione  H  o  composta 

Piedino  8  sincronizzazione  V 

Specificazione  Lin  RGB  DIN 

Piedino  1 
Piedino  2 
Piedino- 3 
Piedino  4 
Piedino  5 
Piedino  6 


verde 

sincronizzazione  H 

terra 

rosso 

blu 

sincronizzazione  V 


Generality 

•  Cuando  la  qualita  dell'immagine  non  e  soddisfacente,  controllate  la  posizione  dei  vari 
comandi. 

•  II  pannello  posteriore  puo  essere  tolto  solo  da  un  tecnico  del  Servizio  Assistenza. 

•  Se  necessario  e  possibile  pulire  il  monitor  con  pelle  di  daino  ihumidita.  Non  usate 
dellalcool,  spirito  oppure  ammoniaca. 
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Espanol 


lntroducci6n 

Este  monitor  en  color  es  muy  moderno,  y 
ha  sido  disenado  para  uso  con  la  mayoria 
de  los  ordenadores  domesticos  y 
personales.  Ademas,  conectado  a  un 
video,  VLP  o  sintonizador  de  TV 
ampliara  las  posibilidades  de  sacar  el 
maximo  rendimiento  de  las  muchas 
ventajas  que  le  ofrece. 

Emplazamiento  y  ventilacibn 

Para  evitar  un  exceso  de  calentamiento, 
cerciorese  de  que  no  quedan  obstruidas 
las  rendijas  de  ventilacidn  que  el  monitor 
tiene. 

No  ponga  el  monitor  cerca  de  una  fuente 
de  calor  o  sobre  una  superficie  blanda 
para  no  obstruir  las  ranuras  de  ventilaci6n 
que  hay  en  su  parte  inferior. 

Pie  mdvil 


El  pie  movil  le  permite  inclinar  el  monitor 
en  la  posicion  mas  comoda  para  uso  con 
el  ordenador. 

Conexidn  a  la  red 

El  monitor  puede  conectarlo  a  una  tension 
de  red  entre  220  y  240  V.  Si  la  tension  de 
red  de  su  hogar  es  diferente,  consulte  a 
su  distribuidor. 


Conexiones  (panel  posterior) 

Conexiones  al  ordenador 

Su  monitor  tiehe  conectores  para  la 
entrada  de  senales  de  video  y  audio.  Cada 
uno  de  estos  conectores  esta  marcado 
con  su  correspondiente  funcion. 


•OO 


CVBS/L      L..AUDIO 


CVBS/L  (Luminance)  IN  (tipo  CINCH) 

Entrada  CVBS  (serial  mixta)  o  Luminance 
de  la  clavija  tipo  CINCH. 
Para  conectar  un  ordenador  u  orta  fuente 
de  CVBS. 

CHROMA  IN  (tipo  CINCH) 

Entrada  CHROMA  (Serial  color) 
de  la  clavija  tipo  CINCH. 
Para  conectar  un  ordenador. 

AUDIO  IN  (tipo  CINCH) 

Para  conectar  una  fuente  de  senal  con 
salida  de  audio. 

Conmutador  LCA/CVBS 

Con  el  selector  LCA/CVBS  J.» 
puede  ud  etegir  entre  la  serial  LCA  o  la 
serial  CVBS 
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Conexidn  (panel  izquierdo) 

Auriculares 

En  el  lado  izquierdo  de  su  monitor  hay  un 
conector  de  3,5  mm  para  conectar  la 
clavija  de  unos  auriculares. 


Entrada  TTL  RGB  (tipo  octopolar 
DIN,  270°) 

Para  conectar  un  ordenador  con  salida 
TTL  RGB  con  sincronizacion  separada 
(nivel  TTL). 

RGB  lineal  entrada 
(tipo  6  polar  DIN  270°) 

Para  conectar  un  video,  ordenador, 
reproductor  de  videodiscos,  sintonizador 
de  TV,  etc. 

Observacidn: 

Si  se  conectan  simultaneamente  las  dos 
entradas  RGB,  entonces  la  TTL  RGB  tiene 
automaticamente  prioridad  sobre  la 
entrada  RGB  lineal. 

Despues  de  desconectar  o  retirar  el  cable 
de  conexion  de  la  fuente  TTL,  se  conecta 
la  entrada  RGB  lineal. 


Funcionamiento 


Encendido  © 

•  Pulse  la  tecla©  (el  LED  se  enciende). 

Apagado  0 

•  Pulse  otra  vez  la  tecla  ©. 

Mandos  para  la  imagen  y  sonido 

Dispone  de  varios  controles  para  ajustar  las  seflales  de  video  y  audio: 


/ 


® 


□ 

POWER 

CD 


•  Abra  la  tapa  0. 
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CD             ■&              O               9                               ■*    *££? 

O     0     O     O            O  D 

H.CEWTERING              BRIGHTNESS              CONTRAST                    COLOR                                                            VOLUME    A  RGB 

— 

a 

POWER 

© 

1 

•  Segun  el  caso,  Ud.  puede  centrar  la  imagen  horizontalmente  de  izquierda  a  derecha  con 
el  boton  CD. 

•  Ajuste  el  brillo  con  el  boton  -0-. 

•  Ajuste  el  contraste  con  el  boton  (J. 

•  Ajuste  la  saturacion  de  color  con  el  boton  ®  (exceRto  cuando  hay  conectada  una 
fuente  RGB). 

•  Ajuste  el  volumen  con  el  boton  ^==a 


Conmutador  CVBS/RGB 

Con  el  selector  CVBS/RGB  JL  m.  puede  Ud.  elegir  entre  la  serial  CVBS   (o  LCA) 
(Video,  ordenador  o  sintonizador  de  TV)  o  la  serial  RGB  (ordenador). 


Mandos  del  panel  posterior 


c^^  ^x.  RAUD1° 

tQCU  — 

CVBSL     L.AUDIO      TTL.RGB         Lin.  RGB 


CD      Q  e 

raOO     o 


D 


V.HE1GHT     V.CENTERING  H.WIDTH 


Bot6n  VCR 

•  Si  utiliza  el  monitor  junto  con  un  videocasette  o  videodisco,  para  ajustar  la  imagen 
pulse  la  tecla  'VCR'.  Para  uso  con  un  sintonizador  de  video,  desbloquee  esta  tecla. 

Altura  V  CD 

•  Ajuste  la  altura  de  la  imagen  con  este  boton  CD. 

Centrado  V  Q 

•  Segun  el  caso,  este  boton  Q  sirve  para  centrar  la  imagen  verticalmente  desde  la  parte 
superior  a  la  inferior. 

Anchura  H  © 

•  Ajuste  el  ancho  de  la  imagen  con  este  boton  B. 
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Datos  tecnicos' 


Tubo  de  imagen 


Deflexion 


:  14  pulgadas,  ranurado  en  tinea, 

exploracion  0,42  mm, 

pantalla  oscura 
:90° 


Senates  de  entrada  del  monitor  conector  tipo  CINCH 


1 )  Serial  de  video  mixta  con 
sincronizacidn  negativa 

2)  Serial  de  audio  (STEREO) 

3)  Serial  de  luminancia 

4)  Sertal  de  chroma 


:  (1  V  ±  0,5  Vcc).  Impedancia:  75  Ohm 
:  (150  mV  -  2  Veff). 
Impedancia:  10  kOhm 

:  (1  V  ±  0.1  Vpp). 

Impedancia:  75  ohm 
:  (1  V  ±  0.1  Vpp). 

Impedancia :  75  ohm 


Entradas  del  monitor  para  las  sefiales  RGB  (Conector  DIN) 


1) 

2) 

:  RGB  lineal  (ver  especificacion) 
:  RGB  TTL  (ver  especificacion) 

Resolucion 

•  600  lineas  en  el  centra,  posici6n  RGB 

Caracteres 

>2000  caracteres  (80  x  25) 
posicion  RGB 

Frecuencia  de  trama 

50/60  Hz 

Frecuencia  de  tinea 

15625  Hz 

Potencia  sonora  (STEREO) 

2x1  W  -  deformacion  de  5% 

Tension  de  red 

220V/240V 

Consumo  de  corriente 

75  W  tipica 

Dimensiones  (ai  x  an  x  p) 

320  x  350  x  387  mm 

Peso 

11kg 

*  Salvo  modificaciones 
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Especificacion  DIN  TTL  RGB 

Pin  1  ordenador  de  estado 

Pin  2  rojo 

Pin  3  verde 

Pin  4  azul 

Pin  5  intensidad 

Pin  6  tierra 

Pin  7  sincronizacion  nor.  de  la  mixta 

Pin  8  sincronizacion  vert. 

Especificacion  DIN  Lin  RGB 

Pin  1  verde 

Pin  2  sincronizacion  hor. 

Pin  3  tierra 

Pin  4  rojo 

Pin  5  azul 

Pin  6  sincronizacion  vert. 


Generalidades 


•  Si  la  imagen  no  es  como  desea,  compruebe  si  todos  los  mandos  estan  bien  ajustados. 

•  Solo  un  tecnico  especialirado  debe  retirar  el  panel  posterior. 

•  Para  la  limpieza  use  una  espbnja  humeda.  No  utilice  ateohol,  alcohol  mettlico  o 
amoniaco. 
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Portugues 


Introducao 

Este  monitor  e  um  monitor  muito 
moderno,  especificado  para  ser  utilizado 
com  a  maioria  dos  computadores  pessoais 
e  de  uso  domestico.  Alem  disso,  a  ligacao 
deste  monitor  a  um  VCR,  VLP  ou 
Sintonizador  TV,  permite  alargar  assim  o 
campo  de  aplicacoes  de  exposicao  por 
forma  a  atingir  um  elevado  grau  de 
satisfacao  com  esta  compra. 

Localizacao/ventilacao 

Por  forma  a  evitar  um  aquecimento 
excessive  assegure-se  que  as  aberturas 
de  ventilacao  nao  estao  cobertas. 
O  monitor  nao  deve  ser  colocado  nem 
junto  de  uma  fonte  de  calor  nem  numa 
superficie  mole,  dado  que  isso  bloquearia 
as  ranhuras  de  ventilacao  por  baixo  do 
aparelho. 

Suporte  movel 


Ligacoes  (PaineL  Traseiro) 

Ligacoes  ao  computador 

O  seu  monitor  esta  equipado  com 
conectores  para  entrada  de  sinal  Video  e 
sinal  Audio.  Cada  conector  esta  marcada 
de  acordo  com  a  respectiva  funcao. 


«CVBS 
•  LCA 


nOO 

CVBS/  L       L.AUDIO 


CVBS/L  (Luminance)  IN  (Tipo  CINCH) 

Entrada  CVBS  (sinal  composto)  ou 
Luminance  de  ficha  tipo  CINCH. 
Para  ligacao  de  um  computador  ou  outras 
fontes  CVBS. 

CHROMA  IN  (Tipo  CINCH) 

Entrada  CHROMA  (sinal  cor)  de  fiche  tipo 

CINCH. 

Para  ligagao  de  um  computador. 

AUDIO  IN  (Tipo  CINCH) 

Para  ligagao  de  uma  fonte  de  sinal  com 
uma  saida  de  sinal  de  som  (Audio). 

Comutador  LCA/CVBS 

Como  comutodor  LCA/CVBS  JL  ji. 
pode-se  escolher  o  sinal  LCA  ou  o  sinal 
CVBS 


Pode  inclinar  o  monitor  por  forma  a 
posiciona-lo  convenientemente  em  relacao 
ao  computador,  usando  o  suporte  movel. 

Ligacao  a  corrente 

Pode  ligar  o  seu  monitor  a  uma  corrente 
entre  220  e  240  V.  Se  a  corrente  em  sua 
casa  for  diferente,  consulte  o  vendedor. 
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Ligacao  (painel  esquerdo) 

Auscultadores 

No  lado  esquerdo  do  monitor  encontrara 
una  tomada  tipo  jack  de  3,5  mm  para  ligar 
os  auscultadores. 


TTL  RGB  entrada  (8  pinos  270° 
tipo  DIN) 

Para  iigacao  de  urn  computador  com  uma 
saida  TTL  RGB  com  sincronismos 
separados  (nivel  TTL). 

RGB  linear  entrada 
(6  pinos  270°  tipo  DIN) 

Para  Iigacao  de  um  Gravador  de  Video, 
Computador,  Visor  Laser,  Sintonizador  de 
TV,  etc.  equipado  com  ficha  tipo 
Euroconnector. 

Observacao: 

Se  ligar  ambas  as  entradas  de  RGB 
simultaneamente,  a  entrada  TTL  RGB 
automaticamente  tern  prioridade  sobre  a 
entrada  RGB  linear. 

Depois  de  desligar  ou  retirar  o  cabo  de 
Iigacao  da  fonte  TTL,  entao  entra  em 
funcionamento  a  entrada  RGB  linear. 


Modo  de  funcionamento 


•  Carregue  no  botao  ©  (os  indicadores  luminosos  acenderse-ao). 

Desligar  © 

•  Carregue  no  botao  ©. 

SS^jS^SSS  dTsTnais  de  entrada  Video  e  Audio  existem  varies  controlos. 


Abrir  tampinha  0. 
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CO 

o 

H  CENTERING 

•& 

o 

BRIGHTNESS 

3 

o 

CONTRAST 

9 

o 

COLOR 

^3        ACVBS 

OD 

VOLUME    4  RGB 

a 

POWER 

© 

•  Dependendo  da  situacao  pode  centrar  a  imagem  horizontalmente  da  esquerda  para  a 
direita  com  o  botao  CD. 

•  Ajurte  o  brilho  com  o  botao  ■£>-. 

•  A  juste  o  contraste  com  o  botao  (J- 

•  Ajuste  a  saturacao  de  cor  com  o  botao  (■$  (nao  com  fontes  de  RGB  ligadas). 

•  Ajuste  o  som  com  o  botao  --—i. 


Comutador  CVBS/RGB 

Com  o  comutador  CVBS/RGB  J.  m.  pode-se  escolher  o  sinal  CVBS  (  ou  LCA) 
(Gravador  de  Video,  computodor  ou  Sintonizador  de  TV)  ou  o  sinal  RGB 
(computador). 


Controlos  (Painel  Traseiro) 


C^^    ^^   R  -AUDIO 
CVBSfL     L.AUDIO      TTLRGB         Ui  BGB 


cd    e         o 

raOO      o 

V.HEIGHT     V.CEMTERING  H.W1DTH 


D 


Botao  VCR 

•  Se  utilizar  o  seu  monitor  para  exposicao  com  o  seu  gravador  de  Video  ou  VLP  carregu 
no  botao  'VCR'  para  ajustar  a  imagem. 

No  caso  de  ligar  um  sintonizador  de  Video,  desligue  este  botao. 

Altura  CD 

•  Pode  ajustar  a  altura  de  imagen  com  o  botao  CD. 

Centragem  Vertical  Q 

•  Dependendo  da  situacio  pode  centrar  a  imagem  verticalmente  com  o  botao  @. 

Largura  O 

•  A  largura  da  imagem  pode  ser  ajustada  com  o  botao  E3. 
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Especificacoes  Tecnicas' 


Cinescopio 
Deflection 


:  35  cm  (in-line  slotted,  pitch  0,42  mm,) 
ecran  escuro 
90° 


Sinais  de  entrada  do  monitor  na  tomada  de  ligapao  tipo  CINCH 


1)  Sinai  de  video  composto  com  sincronizacao 
negativa 

2)  Sinai  de  audio  (STEREO) 

3)  Luminance  signal 

4)  Chroma  signal 


:  (1  V  ±  0,5  Vpp). 

Impedancia:  75  ohms 
:  (150  mV  -  2  Veff) 

Impedancia:  1 0K  ohms 
:(1Vi  0.1  Vpp). 

Impedancia :  75  Ohm 
:  (1  V  ±  0.1  Vpp). 

Impedancia :  75  Ohm 


Sinais  de  entrada  do  monitor  para  RGB  ( Ligador  DIN  ) 


D 
2) 


:  RGB  linear  (ver  especificapao) 
:  RGB  TTL  (ver  especificapao) 


Resolucao 


:  600  linhas  no  centra,  na  posicao  RGB 


Caracteres 


>  2  000  caracteres  (80  x  25) 
na  posicao  RGB 


Frequencia  de  quadro 


:  50/60  Hz 


Frequencia  de  linha 


15  625  Hz 


Saida  de  som  (STEREO) 


Tensao  de  rede 


:  2x1W  -  5%  distorcio 


:  220V/240V 


Potencia 


:  75  W  tip. 


Dimensoes  (a  x  I  x  p) 


;  320  x  350  x  387  mm 


Peso 


:11  Kg 


*  Estes  dados  podem  ser  alterados  sem  aviso  previo. 
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Especificacaoes  TTL  RGB  DIN 

Pino  1  ordenador  de  estado 

Pino  2  vermelho 

Pino  3  verde 

Pino  4  azul 

Pino  5  intensidade 

Pino  6  terra 

P|no  7  Sincronizacao  horizontal  da  sincronizacao  composta 

Pino  8  Sincronizagao  vertical 

Especificapaoes  Lin  RGB  DIN 


Pino  1 

verde 

Pino  2 

Sincronizacao  horizontal 

Pino  3 

terra 

Pino  4 

vermolho 

Pino  5 

azul 

Pino  6 

Sincronizagao  verticae 

Geral 


•  Se  a  imagem  nao  estiver  de  acordo  com  o  desejado,  verifique  se  todos  os  controlos 
estao  na  posicao  correcta. 

•  A  tampatraseira  deve  ser  retirada  apenas  por  um  tenico  credenciado. 

•  Se  necessario,  limpar  com  uma  esponja  humida.  Nao  use  alcool,  solucoes  alcoolicas  ou 
amonia. 
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Indledning 

Denne  monitor  er  en  meget  moderne 
farvemonitor,  udviklet  til  brug  bade  sammen 
med  hjemmecomputere  og  med  computere 
til  professionelt  brug  (PC  er).  Desuden  kan 
monitoren  tilsluttes  en  videobandoptager,  en 
VLP  eller  TV-tuner,  hvilket  yderligere  oger 
dens  anyendelsesmuligheder. 

Placering/Ventilation 

For  at  undga  overophedning  skal  De  sorge 
for,  at  ventilationsabningen  pa  monitoren 
ikke  er  tildaekket. 

Monitoren  bor  ikke  placeres  i  naerheden  af 
varme  eller  pa  en  blod  overflade,  da  dette 
vil  blokere  abningen  til  ventilationen  i 
monitorens  bund. 

Bojie  til  skrastilling 


Nar  skrastillingsbojlen  klappes  fremad,  kan 
monitoren  placeres  pa  en  let  tilgaengelig 
made  i  forhold  til  computeren. 

Nettilslutning 

De  kan  forbinde  Deres  monitor  til 
netspaending  mellem  220  og  240  V. 


Forbindelse  til  computeren 

Deres  monitor  er  udrustet  med  stik  til 
indgang  af  video  og  audio  signaler.  Hvert 
stik  er  maerket  med  dets  funktion. 


■  CVBS 
J.  LCA 


•oo 

nOO 


CVBS/  L      L.AUDIO 


CVBS/L  (Luminance)  IN  (Phono) 

CVBS  (modsat  signal)  eller  Luminance 
indgang  med  PHONO-stik. 
For  tilslutning  af  computer  eller  andre 
CVBS  kilder. 

CHROMA  IN  (Phono) 

CHROMA  indgang  (farve-signal)  med 

PHONO-stik. 

For  tilslutning  af  computer. 

AUDIO  IN  (Phono) 

For  tilslutning  af  en  signalkilde  med  en  lyd 
-(audio)  signal  udgang. 

LCA/CVBS  omskifter 

Med  LCA/CVBS  omskifter  J.  m. 

Kan  du  Vaelge  enten  LCA  signal  eller 

CVBS-signalet 
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Kontakt  (venstre  sidevaeg) 

Hovedtelefon 

Pa  monitorens  venstre  sidevaeg  findes 
det  en  3,5  mm  'jack-prop'  kontakt  for 
tilslutning  af  hovedtelefonen. 


TTL  RGB  (8  pol  DIN  270°) 

For  tilslutning  af  en  computer  med  en  TTL 
RGB  udgang  med  separat  synkronisering 
(TTL  niveau). 

RGB  liniaer  indgang 
(6  pol  DIN  270°) 

For  tilslutning  af  en  videobandoptager, 
computer,  laser-vision  pladespiller, 
TV-tuner  osv. 


Bemaerk: 

Hvis  du  tilslutter  begge  RGB  indgange 

samtidig  har  TTL  RGB  indgangen 

automatisk  prioritet  over  den  liniaere  RGB 

indgang. 

Efter  afbrydelse  af  eller  fjernelse  af 

tilslutningskablet  fra  TTL-kilden  vil  den 

liniaere  RGB  kilde  blive  koblet  ind. 


Betjening 


Tasnd  © 

•  Tryk  pa  knappen  <D  (LED  lyser). 

Sluk© 

•  Tryk  pi  knappen  ©  igen. 

Billede  og  lyd  kontrol 

For  en  optimal  indstiHing  af  video  og  audio  signaler  er  der  forskellige  kontrolknapper  til 
radighed. 


•  Abn  lagen  0. 
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•  Afhaengig  af  situationen  kan  De  centrere  billedet  i  varidret  retning  med  knappen  CD. 

•  Juster  lyset  med  knap  -Q-. 

•  Juster  kontrast  med  knap  3. 

•  Juster  farvemaetning  med  knap  ®.  (Ikke  med  tilsluttede  RGB-kilder). 

•  Juster  lydstyrken  med  knap  .---i. 


CVBS/RGB  omskifter 

Med  CVBS/RGB  omskifter  J.  m.  kan  du  vaslge  enten  CVBS  (eller  LCA)  signal 
(videobandoptager,  computer  eller  TV-tuner)  eller  RGB-signalet  (computer). 


Kontrolknapper  (justeres  fra  apperatets  bagside) 


C  ^^    ^^    B. AUDIO 

mOoOO 

CVBS/L      L.AUDIO       TTL  RGB  Lin  RGB 


CD      Q 


B 


D 


oo    o 

V.HEIGHT     V.CENTERING  H.WIDTH 


VCR  knap 

•  Hvis  De  bruger  Deres  monitor  som  skaerm  for  Deres  video  bandoptager  eller  VLP,  tryk 
pa  knappen  maerket  VCR  for  indstilling  af  billedet. 

I  tilfaelde  af  at  en  video  tuner  f  r  forbundet,  skal  denne  knap  vaere  i  udlost  stilling. 

Billedhojde  justering  CD 

•  De  kan  justere  billedets  h0jde  med  knap  CD. 

Vertical-centrering  g) 

•  Afhaengig  af  situationen  kan  De  centrere  billedet  lodret  fra  top  til  bund  med  knap  Q. 

Billed  bredde  justering  Q 

•  Billedets  bredde  kan  justeres  med  knap  O. 
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Tekniske  data4 

Billedror 
Afbojning 


14"  in-line,  pitch  0,42  mm, 

mork  skaerm 

90° 


Monitor  indgangssignaler  pa  PHONO  tilslutningsbosning 

1 )  Sammensat  videosignal  med  negativ  :    (1  V  +  0,5  Vpp). 
synkronisering  Impedans:  75  Ohm 

2)  Audio  signal    (STEREO)  :    (150  mV  -  2  Veff). 

Impedans:  10  kOhm 

3)  Luminance  signal  :  (1  V  ±  0.1  Vpp). 

„,  „,  impedans  :  75  ohm 

4)  Chroma  signal  :  (1  V  ±  0.1  Vpp). 

impedans :  75  ohm 


Monitor  indgange  for  RGB-signaier 

D 

2) 

1  DIN  Connector  > 

:    RGB-liniaer  (se  specifikation) 
:    RGB  TTL  (se  specifikation) 

Oplosning 

:   600  linier  i  midte,  RGB  stilling 

Karakterer 

:    >  2000  karakterer  (80x25) , 
stilling  RGB 

Billed  frekvens 

:    50/60  Hz 

Linie  frekvens 

:    15625  Hz 

Lydudgang  (STEREO) 

:    2x1  Watt,  5%  THD 

Netspaending 

:    220V/240V 

Effektforbrug 

:   75Wtypisk 

Dimensioner  (h  x  b  x  d) 

:    320  x  350  x  387  mm 

Vaegt 

:    11  kg 

Vi  forbeholder  os  ret  til  at  aendre  disse  date. 
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TTL  RGB  DIN  Specifikation 

Ben  1  Status  computer 

Ben  2  Rod 

Ben  3  Gron 

Ben  4  Bla 

Ben  5  Folsomhed 

Ben  6  Stel  .      . 

Ben  7  H.  synkronisering  af  sammensat  synkronisering 

Ben  8  V.  Synkronisering 

Lin.  RGB  DIN  specifikation 

Ben  1  Gr0n 

Ben  2  H.  synkronisering 

Ben  3  stel 

Ben  4  R0d 

Ben  5  Bla 

Ben  6  V.  synkronisering 


Generelt 

•  Hvis  billedet  ikke  er  som  onsket,  check  om  alle  kontrolknapper  er  i  rette  position. 

•  Bagbeklaedningen  ma  kun  fjernes  af  service-tekniker. 

•  Hvis  det  er  nodvendigt,  kan  kabinet  og  billedror  renses  med  en  fugtig  svamp.  Brug  ikke 
alkohol,  sprit  eller  ammoniak. 
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Norsk 


Introduksjon 

Denne  monitor  er  en  meget  moderne 
farge-monitor,  spesifisert  for  bruk  sammen 
med  de  fleste  hjemmecomputere  og 
personal  computere.  I  tillegg  vil  De  finne 
denne  monitoren  meget  anvendelig  som 
bildeskjerm  hvis  den  tilkoples  en 
videomaskin,  en  VLP-spiller  eller  en 
TV-tuner. 

Plassering  og  ventilasjon 

For  a  unnga  overoppheting,  mi  De  pise  at 

ventilasjonsapningene  i  monitoren  ikke  er 

tildekket. 

Monitoren  ma  ikke  plasseres  naer  en 

varmekilde,  eller  pa  et  blott  underlag,  da 

dette  vil  hindre  ventilasjonen  gjennom 

apningene  pi  undersiden  av  monitoren. 

Regulerbar  fot 


Tilkoplinger  (pa  baksiden) 

Tilkoplinger  til  computer 

Monitoren  er  utstyrt  med  kontakter  for 
video-  og  audiosignaler.  Merkingen  angir 
kontaktenes  funksjon. 


•OO" 


CVBS/  L       LAUDIO 


CVBS/L  (Luminance)  IN  (Phonokontakt) 

CVBS  (sammensatt  signal)  eller 
Luminance  inngang  for  phonoplugg. 
For  tilkopling  av  en  computer  eller  annet 
utstyr  med  CVBS-signalutgang. 

CHROMA  IN  (Phonokontakt) 

CHROMA  inngang  (farge  signal)  for 

phonoplugg. 

For  tilkopling  av  en  computer. 

AUDIO  IN  (Phonokontakt) 

For  tilkopling  av  en  signalkide  med  audio 
(lyd-)utgang. 

LCA/CVBS  vender 

med  LCA/CVBS  venderen  M.  m. 
Kan  de  velge  LCA-signal  eller 
CVBS-signal 


De  kan  vippe  monitoren  til  den  beste 
stilling  i  forhold  til  computeren  med  den 
regulerbare  foten. 
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TTL.RQB     Lin.  RGB 


D 


Kontakt  (venstre  sidevegg) 

Hodetelefon 

Pa  monitorens  venstre  sidevegg  finnes 
en  3,5  mm  'Jack-plugg'  kontakt  for 
tilkopling  av  hodetelefonen. 


TTL  RGB  inngang  (8  pin  DIN  kontakt 
type  270°) 

For  tilkopling  av  en  computer  med  TTL 
RGB  utgang  med  separat  synkronisasjon 
(TTL-niva). 

RGB  lineaer  inngang 

(6  pin  DIN  kontakt  type  270°) 

For  tilkopling  av  en  videomaskin,  en 
computer,  en  Laser  Vision  spiller,  en 
TV-tuner  osv. 


Anm.: 

Hvis  begge  RGB  inngangene  er  tilkoplet 

samtidig,  vil  TTL  RGB  inngangen 

automatisk  ha  prioritet  over  den  lineaere 

RGB-inngang. 

Ved  a  sla  av  eller  ta  ut  kabelen  fra 

TTL-kilden,  vil  den  lineaere  RGB  koples  inn. 


Betjening 


Pa© 

•  Trykk  knapp  ©  (LED  lyser). 

Av® 

•  Trykk  knapp  ©  igjen. 

Bilde  og  lydkontroller  ,_  ..         „  ra 

For  a  fa  den  best  mulige  justering  av  video-  og  audiosignalene,  har  monitoren  flere 

knapper. 


Apne  klaffen  0. 
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CD 

o 

H.CENTEfiING 

"ft 

o 

BRIGHTNESS 

o 

CONTRAST 

® 

o 

COLOR 

^3        mCVBS 

OD 

VOLUME    M.  RGB 

□ 

POWER 

ffl 

•  Med  knappen  CD  kan  De  sentrere  bildet  horisontalt  (til  venstre  eller  til  hoyre). 

•  Juster  lys  med  knappen  Q . 

•  Juster  kontrasten  med  knappen  (J- 

•  Juster  fargemetningen  med  knappen  ®  (ikke  for  tilkoplet  RGB-utstyr). 

•  Reguler  lydstyrken  med  knappen  ,--i. 


CVBS/RGB  vender 

Med  CVBS/RGB-venderen  A  m.  kan  De  velge  CVBS  (eller  LCA) -signal  (videomaskin, 
computer  eller  TV-tuner)  eller  RGB-signal  (computer). 


Kontroller  (pa  baksiden) 

:rnOOOO 

CVBS/L      L.AUDIO      TTLRGB         Lin.  RGB 


CD      ©  S 

raOO      o 

V.HEIGHT     V.CENTERING  H.WIDTH 


D 


VCR  knapp 

•  Hvis  De  bruker  Deres  monitor  som  bildeskjerm  for  Deres  videomaskin  eller  VLP-spiller, 
trykk  knappen  'VCR'  for  a  justere  bildet.  Hvis  monitoren  er  tilkoplet  en  video  tuner,  skal 
denne  knapp  ikke  v.aere  trykket  inn. 

V.hoyde  CD 

•  De  kan  regulere  bildehoyden  med  knappen  CD. 

V.sentrering  @ 

•  Med  knappen  Q  kan  De  regulere  bildet  vertikalt  (opp  eller  ned). 

H.bredde  Q 

•  Bildebredden  kan  reguleres  med  knapp  O. 
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Tekniske  spesifikasjoner* 


Billedror 
Avboyning 


14"  in-line  slotted,  pitch  0,42  mm 

sotfarget  skjerm 

90° 


Monitor  inngangssignaler  pa  phonokontakten 
1)Sammensatt  videosignal  med  negativ 
synkronisasjon 

2)  Audio  signal  (STEREO) 

3)  Luminance  signal 

4)  Chroma  signal 


(1  V  ±  0,5  Vpp). 
Impedanse:  75  Ohm 
(150  mV  -  2  Veff). 
Impedanse:  10  kOhm 

:  (1  V  ±  0.1  Vpp). 

Immpedanse:  75  Ohm 
:  (1  V  ±  0.1  Vpp). 

Immpedanse:  75  Ohm 


Monitorinngang 

D 
2) 

for  RGB 

signaler 

(DIN-kontakt) 

:  RGB  lineaer  (se  spesifikasjonene) 
:  RGB  TTL  (se  spesifikasjonene) 

Opplosning 

:  600  linjer  i  senter,  RGB-stilling 

Karakterer 

:   >  2000  karakterer  (80x25), 
RGB-stilling 

Rasterfrekvens 

:  50/60  Hz 

Linjefrekvens 

: 15625  Hz 

Lydutgang  (STEREO) 

:  2x1  W  -  5%  forvrengning 

Nettspenning 


Effektforbruk 


Dimensjoner  (h  x  b  x  d) 
Vekt 


220V/240V 


75  W  typisk 


320  x  350  x  387  mm 


11  kg 


Kan  endres  u+en  varsel. 
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TTL  -  RGB  -  DIN  spesifikasjoner 

Pinne  1  status  computer 

Pinne  2  rod 

Pinne  3  gran 

Pinne  4  bia 

Pinne  5  intensitet 

Pinne  6  jord 

Pinne  7  H. synkronisering  av  composite  synkronisering 

Pinne  8  V.synkronisering 

Lin  -  RGB  -  DIN  spesifikasjoner 

Pinne  1  gron 

Pinne  2  H.  synkronisering 

Pinne  3  jord 

Pinne  4  rod 

Pinne  5  bla 

Pinne  6  V.  synkronisering 


Generelle  informasjoner 


•  Hvis  bildet  ikke  er  siik  De  onsker  det,  kontroller  om  alle  kontroliene  er  i  riktig  stilling. 

•  Bakveggen  pa  apparatet  ma  kun  fjernes  av  en  servicemann. 

•  Apparatet  kan  rengjores  med  en  lett  fuktet  svamp.  Bruk  aldri  aikohol,  sprit-  eller 
salmiakkholdige  vaasker. 
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Svenska 


Inledning 

Detta  ar  en  mycket  modern  fargmonitor, 
specialtillverkad  for  hem-  och 
persondatorer.  Dessutom  kan  monitorn, 
nar  den  ar  ansluten  till  en 
videobandspelare,  VLP  och  TV-tuner,  aven 
anvandas  for  dessa  andamal. 

Placering/Ventilation 

For  att  undvika  overhettning  fir 

ventilationsoppningama  pi  monitorn  inte 

overtackas. 

Placera  inte  Din  monitor  for  nara  element 

eller  annan  varmekalla,  inte  heller  pa  mjukt 

underlag  eftersom  ventilatiohsspringorna  i 

botten  da  blockeras. 

Rorligt  stod 


Du  kan  luta  monitorn  till  ett  lampligt  lage 
med  hansyn  till  datorn  genom  att  anvanda 
det  rorliga  stodet. 

Natanslutning 

Du  kan  ansluta  monitorn  till  220-240  volt 
vaxelstrom.  Om  Du  ej  har  denna 
natspanning.  kontakta  Din  leverantor. 


Anslutningar  (baksidan) 

Anslutning  till  datorn 

Din  monitor  ar  utrusted  med  kontakter  for 
anslutning  av  bild-  och  ljudsignaler.  Varje 
kontakt  ar  markt  for  respektive  funktion. 


•OO' 


CVBS/  L       L.AUDIO 


CVBS/L  (Luminance)  IN  (CINCH  typ) 

CVBS  (sammansatt  signal)  eller 
Luminance  ingang  av  CINCH-typ. 
For  anslutning  av  dator  eller  annan 
CVBS-kal!a. 


CHROMA  IN  (CINCH  typ) 

CHROMA  ingang  (farg  signal)  av 
CINCH-typ.  For  anslutning  av 
dator. 

AUDIO  IN  (CINCH  typ) 

For  anslutning  av  signalkalla  med  en 
ljudsignalutgang  (audio). 

LCA/CVBS  Knapp 

Med  LCA/CVBS-Knappen  1.  m. 

Kan  du  antingen  valja  LCA-signalen  eller 

CVBS-signalen 
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oo 

TTL.HGB      Lin.  RGB 


D 


Uttag  (vanster  panel) 

Hortelefon 

Pa  monitoms  vanstra  sida  hittar  Du  ett  3,5 
mm  telejackuttag  for  anslutning  av 
hortelefon. 


TTL  RGB  ingang  (8  stift  DIN  typ  270°) 

For  anslutning  av  en  dator  med  TTL  RGB 
utgang  med  separat  synkronisering  (TTL 
niva). 

RGB  linjar  ingang 
(6  stift  DIN  type  270°) 

For  anslutning  av  videobandspelare,  dator, 
laservisionspelare,  TV-tuner  etc 


OBS! 

Om  Du  ansluter  bade  RGB-ingangana 

samtidigt  far  TTL  RGB-ingangen 

automatiskt  foretrade  fore  den  linjare 

RGB-ingangen. 

Efter  franslag  eller  flyttning  av 

anslutningskabeln  fran  TTL-kallan,  kommer 

den  linjara  RGB-ingangen  att  kopplas  in. 


Installing 


Till© 

•  Tryck  pa  knapp  ®  (indikeringen  lyser). 

Fran  ® 

•  Tryck  pa  knapp  ®  igen. 

Bild-  och  ljudinstallning 

For  att  fa  en  optimal  installing  av  bild-  och  ljudsignalema  finns  flera  knapper. 


•  Oppna  luckan  0. 
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CD 


® 


o    o    o    o 

■^CENTERING  BRIGHTNESS  CONTRAST  COLOR 


.^3  M.  CVBS 

OD 


VOLUME    A  RGB 


□ 

POWER 

© 


•  Du  kan  cefitrera  bilden  horisontalt  fran  vanster  till  hoger  med  knapp  CD. 

•  Justera  ljus  med  knapp  -0' -. 

•  Justera  kontrast  med  knapp  (J. 

•  Justera  fargmattnad  med  knapp  ®  (inte  med  ansluten  RGB-kalla) 

•  Justera  volymen  med  knapp  ^3: 


CVBS/RGB  knapp 

Med  CVBS/RGB-knappen  Jl  jl  kan  Du  antingen  valja  CVBS  (eller  LCA)  -signalen 
(videobandspelare,  dator  eller  TV-tuner)  eller  RGB-signal  (dator). 


(Controller  (baksidan) 


C  ^fc      ^^    R. AUDIO 
CVBS/L.      L.AUDIO      TTL.RGB         Un.  RGB 


CD       Q  © 

™oo     O 

V.HEIGHT      ^CENTERING  H.WIDTH 


D 


VCR  knapp 

«  Om  Du  anvander  monitorn  som  bildskarm  for  Din  videobandspelare  eller  VLP  tryck  pa 

knapp  "VCR"  for  att  fa  bild. 

Om  en  TV-tuner  ar  ansluten  ska  denna  knapp  vara  utlost. 

Verikal  hojd  CD 

•  Du  kan  justera  bildhojden  med  knapp  CD. 

Vertikal  installing  Q 

•  Du  kan  centrera  bilden  vertikalt  med  knapp  Q. 

Horisontal  bredd  E3 

•  Bildbredden  justeras  med  knapp  G3. 
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Teknisk  specifikation* 


Bildror 
Avbojning 


:  14",  in-line,  avstand  0,42  mm 
mork  ruta 
:90° 


Monitor  ingangssignal  pi  CINCH  typ  anslutningssockel 


1 )  Sammansatt  videosignal  med  negativ 
synkronisering 

2)  Audiosignal     (STEREO) 

3)  Luminance  signal 

4)  Chroma  signal 


:  (1  V  +  0,5  Vpp).  Impedans:  75  Ohm 
:  (150  mV  -  2  Veff).  Impedans:  10  kOhm 

:  (1  V  ±  0.1  Vpp). 

Impedans:  75  Ohm 
:  (1  V  ±  0.1  Vpp). 

Impedans:  75  Ohm 


Monitor  ingangar  for  RGB  signaler  (DIN  anslutning) 

1)  :  RGB  linjar  (se  specifikation) 

2)  :  RGB  TTL  (se  specifikation) 

Upplosning 

600  linjer  i  mitten,  RGB  lage 

Tecken 

>  2000  tecken  (80x25), 
RGB-lage 

Linjerasterfrekvens 

50/60  Hz 

Linjefrekvens 

15625  Hz 

Ljudutgang  (STEREO) 

2x1W  -  5%  distorsion 

Natspanning 

220V/240V 

Effektforbrukning 

75  W  typ 

Dimensioner  (h  x  b  x  d) 

320  x  350  x  387  mm 

Vikt 

11  kg 

*  Dessa  data  kan  andras  utan  meddelande. 
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TTL  RGB  DIN  specifikation 

Stift  1  status  computer 

Stift  2  rod 

Stift  3  gron 

Stift  4  bla 

Stift  5  intensitet 

Stift  6  jord 

Stift  7  H.  sammansatt  synkronisering 

Stift  8  V.  synkronisering 

Lin.  RGB  DIN  specifikation 


Stift  1 

gron 

Stift  2 

H.  synkronisering 

Stift  3 

jord 

Stift  4 

rod 

Stift  5 

bla 

Stift  6 

V.  synkronisering 

Allmant 

•  Om  bilden  ej  ar  tillfredstallande  se  efter  att  alia  kontroller  ar  ratt  installda. 

•  Bakstycket  far  endast  tas  bort  av  en  serviceman. 

•  Om  nodvandigt  tvatta  med  en  fuktig  svamp.  Anvand  inte  alkohol,  sprit  eller  ammoniak. 
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Suomi 


Johdanto 

Tama  varimonitori  voidaan  yhdistaa 
useimpiin  kotitietokoneisiin.  Sita  voidaan 
kayttaa  myos  kuvanauhurin, 
kuvalevysoittimen,  videokameran  ja 
tv-virittimen  kuvaruutuna. 

Sijoitus/llmankierto 

Pida  huoli,  ettei  monitorin 
ilmanvaihtoaukkoja  peiteta,  muuten  laite 
saattaa  ylikuumentua.  Ala  sijoita  monitoria 
kovin  lahelle  mitaan  lampolahdetta  tai 
pehmealle  alustalle,  jolloin  pohjan 
ilmanvaihtoaukot  peittyvat. 

Jalusta 


Jalustan  ansiosta  voit  sijoittaa  monitorin 
sopivaan  asentoon  kallistamaila  ja/tai 
kaantamalla  monitoria. 

Irrotettava  tuki 

Voit  asettaa  monitorin  sopivaan 
katseluasentoon  kayttamalla  irrotettavaa 
tukea. 


Liitannat  (takalevyssa) 

Yhdistaminen  tietokoneeseen 

Monitorissa  on  liitannat  video-  ja 
audiosignaalia  varten.  Koska 
kotitietokoneissa  kaytetaan  lukuisia 
erilaisia  pistokemalleja,  ei  monitorin 
mukana  on  valmiina  liitosjohtoa. 


•oo 


CVBS/  L      L.AUDIO 


CVBS/L  (Luminance)  IN  (RCA-liitanta) 

RCA-pistokkeelle  tarkoitettu 

CVBS  (yhdistetty  signaali)  ja  Luminance 

tuloliitanta. 

Soveltuu  tietokoneelle,  ja  muille 

CVBS-lahteille. 

CHROMA  IN  (RCA-LiitantS) 

RCA-pistokkeelle  tarkoitettu 
CHROMA  (vari  signali). 
Soveltuu  tietoloneelle. 

AUDIO  IN  (RCA-liitanta) 

Soveltuu  signaalilahteelle,  jossa  on 
lahtoliitanta  aanisignaalille. 

LCA/CVBS-Kytkin 

Kytkimella  LCA-CVBS  1.  m.  voit  volta  joko 
LCA-signaalin  tai  CVBS-signaalin. 
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TTLRGB      Lin.  RGB 
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Liitanta  (vasen  paneeli) 

Kuulokkeet 

Monitorin  casemmalla  puolella  on  3,5 
mm:n  jakkityyppinen  pistukka 
kuulokkeiden  liitantaa  varten. 


TTL  RGB-tulo  (8-nast.  DIN  270°) 

Soveltuu  tietokoneelle,  jossa  on  TTL 
RGB-lahtoliitanta  ja  erikseen  tahdistus 
(TTL-tasoinen). 


RGB  lin.  tulo 
(6-nast.  DIN  270°) 

Soveltuu  kuvanauhutille,  tietokoneelle, 
LaserVision-soittimelle,  tv-virittimelle  yms, 


Huom. 

Jos  kytket  molemmat  RGB-tulot  yhtaikaa. 
ohittaa  TTL  RGB-tulo  etujsuudessa 
automaattisesti  lineaarisen  RGB-tulon. 
Kun  TTL-lahde  kytketaan  pois  toiminnasta 
tai  sen  liitosjohto  irrotetaan,  kytkeytyy, 
lineaarinen  RGB-tulo. 


Kaytto 


□ 

POWER 


Vlrran  kytkenta  0 

•  Paina  kytkinta"  ©  (merkkivalo  syttyy). 

Katkaisu  0 

•  Paina  uudelleen  kytkinta  ©. 

Kuvan  ja  aanen  saatimet 

Monitorissa  on  useita  kuvan  ja  aanen  saatoon  tarkoitettuja  saatimia. 


•  Avaa  luukuu  (a). 
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CD 

o 

o 

SMGHTNESS 

a 

o 

COMTMST 

9 

o 

COLOR 

^       ACVBS 

OD 

VOUWE   JIRG8 

— 

a 

POWER 

© 

•  Tilanteesta  riippuen  voit  siirtaa'  kuvaa  vaakasuunnassa  vasemmalle  tai  oikealle 
saatimella  CD. 

•  Saada  valoisuus  saatimella  -Q-. 

•  Saada  kontrasti  saatimella  (j. 

•  Saada  varikyllaisyys  saatimella  ®  (ei  yhdistetyista  RGB-lahteista). 

•  Saada'aanenvoimakkuus  saatimella  — -i 


CVBS/RGB-kytkin 

Kytkimella  CVBS/RGB  1a  voit  valita  joko  CVBS  (tai  LCA)-signaalin  (kuvanauhuri, 
tietokoneele  tai  videoviritin)  tai  RGB-signaalin  (tietokone). 


Saatimet  (takalevyssa) 


C  ^^.     ^^.    R. AUDIO 

*oo 

irnOOOO 

CVBSL     L.AUHO      TTL.RGB         Lin.  RGB 


m     ©  e 

™oo    o 


D 


V.HEIGHT     V.CENTERING  H.WIOTH 


VCR-kytkin 

•  Jos  kaytat  monitoria  kuvanauhurin,  tai  kuvalevysoittimen  kuvaruutuna,  paina  kytkinta 
'VCR'. 

Kytkin  on  vapautettava,  kun  monitoriin  yhdistetaan  videoviritin. 

Korkeuden  saato  CD 

•  Voit  saataa  kuvan  korkeutta  saatimella  CD. 

Pystykeskltys  Q 

•  Tilanteesta  riippuen  voit  siirtaa  kuvaa  pystysuunnassa  ylos  tai  alas  saatimella  Q. 

Leveyden  siatd  £3 

•  Voit  saataa  kuvan  leveytta  saatimella  (3. 
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Tekniset  tiedof 

Kuvaputki 
Poikkeutuskulma 


14  tuumaa,  in-line,  rasteritiheys  0,42  mm, 

tumma  ruutu 

90° 


Monitorin  RCA-liitantojen  tulosignaalit 

1 )  Yhdistetty  videosignaali  negat.  tahdistus 

2)  Audiosignaali    (STEREO) 

3)  Luminance  signaali 

4)  Chroma  signaali 


(1  V  ±0,5  Vpp)  impedanssi  75  ohmia 
(150  mV  -  2  Veff)  impedanssi  10  kohmia 
(1V  +  0.1  Vpp). 
Impedanssi :  75  ohm 
(1  V  +  0.1  Vpp). 
Impedanssi  :  75  ohm 


Monitorin  RGB-signaalien  tuloliitannat  (DIN-liitin) 

D 
2) 


Erotuskyky 
Merkkimaara 


RGB  lineaarinen  (ks.  spesifikaatioita) 
RGB  TTL  (ks.  spesifikaatioita) 


:  600  juovaa  keskella,  RGB-asento 


>2000  merkkia  (80  x  25) 
RGB-asennossa 


Rasteritaajuus 
Juovataajuus 


Aaniteho  (STEREO) 


Kayttojannite 
Tehontarve 


Mitat  (k  x  I  x  s) 


Paino 


*  Oikeus  muutoksiin  varataan. 


50/60  Hz 


15625  Hz 


:  2x1W  -  saro  5% 


:  220V/240V 


75  W  (tyypillinen) 


320  x  350  x  387  mm 


:  11  kg 
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TTL  RGB  DIN-; 

spesifikaatiot 

Nasta  1 

tietokonetoimintotila 

Nasta  2 

punainen 

Nasta  3 

vihrea 

Nasta  4 

sininen 

Nasta  5 

voimakkuus 

Nasta  6 

maa 

Nasta  7 

vaakatahdistu 

Nasta  8 

pystydahdistus 

Lin.  RGB  DIN-spesifikaatiot 

Nasta  1 

vihrea 

Nasta  2 

vaakatahdistu 

Nasta  3 

maa 

Nasta  4 

punainen 

Nasta  5 

sininen 

Nasta  6 

pystydahdistus 

Yleista 


•  Jos  kuva  ei  vastaa  odotuksia,  tarkista  kaikkien  saatimien  asento. 

•  Monitorin  takalevyn  saa  irrottaa  vain  ammattitaitoinen  huoltomies. 

•  Pyyhi  polyt  kostealla  liinalla  tai  sienella.  Ala  kayta  alkoholia  tai  ammoniakkra  sisaltavia 


puhdistusaineita. 
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BEZIRKSREGIERUNG  BRAUNSCHWEIG 


Bauartzulassunq  Nds  603/88  Ro 

Aufgrund  von  §§8,9  und  10  der  Verordnung  uber  den  Schutz  vor 
Schaden  durch  Rontgenstrahlen  ( Rontgenverordnung  -  R6V)  vom 
08.01.87  (BGB1.  I  S.  114)  wird  nach  Prufung  durch  die  Physikalisch- 
Technische  Bundesanstalt  (Priifungsschein  Nr.  6.22  -  S  677  vom 
15.07.1988  mit  Nachtrag  vom  26.08.88  auf  Antrag  der 

Firma 

COMMODORE  Buromaschinen  GmbH,  Frankfurt/M. 

vertreten  durch 

COMMODORE  Buromaschinen  GmbH 

Werk  Braunschweig 

Ernst-Amme-Str.  24  -  25 

3300  Braunschweig 

die  Bauart  folgenden  Storstrahlers  zugelassen: 


Gegenstand: 

Firmenbezeichnung : 

Bildrohre: 

oder  alternativ 
Bildrohre: 


Farbmonitor 

Commodore 

Type:  Amiga  1084 

Philips 

Type:  M34  EAQ  10X 


Philips 

Type:  M34  EAQ  01X 

Betriebsbedingungen:   Hochspannung:  max.  25,0  kV 

Strahlstrom:         0 , 5  mA 

Hersteller:  Philips  Electronics  Industrie 

C.  E.  Devision  Ltd.  (pei-ced) 
5-tze  Chiang  1st  Road 
Chungli,  Taoyuan  hsien,  Taiwan 


Unterlagen  zur 
Bauart -Prufung: 


Bauart zeichen: 


Schaltplan  Nr.  3138  105  22142 
Bedienungsanleitung  Nr.  3138  105  22132 

Nds  603/88  Ro 


Befristunq  der  Bauartzulassunq 

Die  Bauartzulassung  gilt  fur  die  ihr  entsprechenden  StSrstrahler , 
die  bis  zum 

30.08.1998 

in  den  Verkehr  gebracht  worden  sind. 


Braunschweig,  den  30.08.88 
-204. 3-22. 93.27. Co- 


Bezirksregierung  Braunschweig 
Im  Auftrage 


Fiebig' 


•■< 


MeJn  ZeJChen  Postanschrift  Sprechzeiten  Telex 

bitte  bei  Antwort    Postfach  32  47  Mo ,  Mi.,  Fr.  9-12  uhr    9  52  82i 

anqeben  3300  Braunschweig      Di.  und  Do.  952821  nbs  d      "feletex  3300  Braunschweig      Konto-Nr.  270  01506  Landeszentralbank  Braunschweig  (BLZ  270  OOOJ 

U-15.30  Uhr  5318214  -  BezRegB  Konto-Nr.  21  50-306  PGiroA  Han  (BLZ  250  100  30) 

Besuche  bitte  mdglichst  vereinbaren 


3138  105  22843 


